

DOUBLE SHEATHED 


取扱説明書 


Operation Manual 


この取扱説明書には保証書がついています。必ず記入をお受け下さい。 


f チタンセラミツクコーテイング]シース管 

ダぶ心 シーブ fc— 夕- 


品香 


ASH-967TI 


♦この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 
♦この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 
♦お読みになった後を、すぐ見られる場所に大切に保管して下さし、。 
♦保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので「お買上げ曰 
販売店名」等の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り下さい。 

ご使用の前に「ま全上のごま意」を必ずお読み下さい。 


巧]めてご使用になる際は、 


発熱体（シーズ管）から、 ろかケムリび出る 
又は、 焦げたニ オイびする場合びありますび 
これは初めてご使用になる際に、シーズ管に 
電気び通電するために起こる現象です。 

数回ご使用になられますと、現象はなくなり 
ますので、安むしてご使用下さい。 

※この現象は、異常ではありません。 


この製品は曰本国巧でのみご使用になれます。 

This appliance is designed for domestic use in Japan only 
and can not be used in any other country. 



> イラストと実際の商品は若干、異なる場合があります。 


























































まを上のご注意 


ご使用になる前に「ま全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 

しソ下のを意事項は、製品をま全に正し < お使いいたださ、あなたや他の人々への 
危害や損害を未然に防止ずるためのちのでず。 


A ^ nss このまホを無視して I 写った取扱し)をすると、人び死 t または重*を負ラことび 
ZiAlBlW あり、かつその切迫の度合いび高い危害の程度を示しています。 


A aftx - この表示を無視して誤った取扱いをすると、人び死亡または重傷を負うことび 
胃〇想定されるち害の程度をおしています。 


A ク丰この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負ラことが想定される 
ti \ 物が)損害の発生が想定される危害•損害の程度を示していまず。 


図呈 P ち®巧 II ド::;^ 記号は、禁止の行為でちることを告げるちのです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図 

VO /の場合は分稱禁止)び描かれてしほす。 

か 記号は、行為を強串 IJ したり指示した 0 する内容を告げるちのです。図の中に具体的な指示巧 
巧^執左図は電源プラをコンセントからないて T さい)び描かれています。 



修理巧術者 U 外は、絶対に分解した0、 
改造したりしないで下さし、。 


お义した0、異常動作で、ケガや义傷をする 
恐れびあ0まず。 


分解禁止 




就寝中は使用しない。 

また、乳幼児や自分で温度調節-操作でさないち 
の近 < では使巧しない。 

火傷や、低温やけどをずる恐れびあ0まず。 


G 


禁止 


C=aw 




定格1曰 A 似上のコンセントを単独で使用する。 
必ず1日日Vで使用する。 


電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり 
無理に ffi げたり、引張ったり、たばねたりしない 


〇 


タコ足配線などをしない 

他の機器と併巧すると、分岐コンセント部び 
異當発熱して、発火ずる恐れびありまず 

15 A 政上のコンセント 
10 0 V の電源 


0 また、重いものを]-ドの上に乗せたり、 
挟み込んだりすると電源コードび破損し、 
义が-感電の原因になります。 

禁止 



















































濡れた手で電源プラグを巧き差ししない。 


0 

禁止 



0の 

ショート、感電ずる恐れびあります。 


電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの 
差し込みがゆるい時は使用しない。 


ホコ U などは拭を取って < ださい。 

V JF 漏電火災ゃ感電’ショ-卜の 
原因になります。 

禁止 




不を定な場所に置いて使用しない。 

転倒してシーズ管び破損ずる恐れびあ0まず。 


0 

禁止 



巧類やカーテンなどの可燃物の側で使用しない。 
壁や窓か5必ず 7 C ) cm 攻上 
はなして使用する。 


义災になる恐れびあります。 


0 

禁止 






使用しない時は、電源プラグをコンセン 
卜か5抜<。 

電源プラグを抜<時は必ず先端のプラグ 
を持ち、引さ抜いて下さい。 


プラグをコンセ 絶縁劣化による漏電火災や感電.シヨートの 

ントから巧< 原因になります。 


使用中、使用直後はガード部やその周辺 
に直接触れないで下さい。 



接触禁止 



本製品の使巧目的政がの巧 
違には使用しない。 

巧類やタオルなどの乾燥に 
は使巧しないで下さい。 

0 

义がになる恐れびありまず。 

禁止 



0 転倒 OFF スイッチをテープ等で固定し 
ないで下さい。 

万一、転倒してち自動で電源が切れる機 
能がはた5かず危険です。 

な I と 

火災になる恐れびあります。 


0 

禁止 


本体に水をかけないで下さい。誤って水 
がかかった場合はすぐに使用をやめて、 
熱がさめたことを確認してか!5乾いた巧 
などで捕いて下さい。 

感電-過熱になる恐れがあります。 


犬やネコ、ペットの暖房として使用しな 
いで下さい。本体を倒したり、コードを 
傷めたりすると、火災の原因になる恐れ 
がありまず。 

火災になる恐れびあります。 


〇 

指示 


長時間、同じところを暖め 
続けないで下さい。 

义傷や低温やけどになる 
恐れびあ0ます。 


(g)(i) 

水濡れ禁止水場使用禁止 


ミ谷室などの高温を湿の場所で、 
水のかかる恐れびある場所では 
使用しないで下さい。 

漏電して感電や义がの 
原因になります。 












































る部の名荷;とはた 6 き 


反射板 


シーズ管(発熱体) 

シーズ管は電源を入れても、 
眩しく光 S ず、ほのかにホく. 
なりまず。巧一已分後） 

日 K 下で使用時は，ほとんどホくな0ません 


マイナスイオン発生 □ 

■発生中(左の)ランプび光ります 

オフタイマーつまみ 


首振りボタン 


台座 



シーズ管の照射効率を 
助けています。 


スポークカード 


ヤケドの恐れおり 

■使用中-使用直後は高熱になり 
ますので触5ないで下さい。 


電源ランプ迫動 off 機齡 

切り忘れ防止-安全を考慮して 
連続で己時間運転した場合は、 
電源げ自動で切れ、このランプ 
び点滅しまず。 


電源•能力調節つまみ 


I 無段階（表示は1日目盛り）で暖房 
能力のコント□ールびでさます。 


衣類や燃えやずい物を近くに置かない。 

可燃性の物び巧くにあると、誤って引火する場合び 
あ D ますので、巧くに置かないで下さい。 


■に■扇 



WT 扇 


通気曰 


台座固定ネジ 


転倒 OFF スイッチ 

■本体び転倒した場含に、安全のため 
このスイッチが伸びて、電源が自動 
で切れる機能です。 


電源コード 







































































































































































































台座の組立て 




台座組立て順 


はめ込み穴びしっかり組み合 
うように台座を合わせまず。 


A 警告 


組立前や組立中に電源フラグを、コンセントに差し 
込まなし、でぐだごし、 故阵やブガをする巧 n び巧 0 ます. 



0 机や箱の上に本体を置き、 
蝶ネジをはずす。 


図のように本体を安定した場所に置してから、 
本体底面の蝶ネジを吕ヶを回してはずします。 


を 


g 本体び転びらないよラな場所に置さましょラ 




本体と台座を取りつける 

本体の電源コードを持ちなびら、 
図の位置から電源コードを通して 
本体と台座を合わせます。 



■を目印に台座を組み合わせます。 

(電源コード’蝶ネジの位置を合わせます） 

電源コードを、図の5ゾを通して外に 
出るよラにセツトします。 


台座の量側 



























































お使いになる前に 


C 本体の設置場所について ) 

♦本体前面、上側それぞれ1 mLU 内、側面や背面 70 cmL ソ内に可燃性のもの 
(カーテン’家具•書類’衣類など)び無いことを確認して下さい。 

♦本体を水平ではない場所又は不安定な場所に置かないで下さい。 


※注意 


毛足の長いカーぺットやじ ゆ 5たんでご使巧になる場合は、 
転倒日 FF スイッチが働さ、電源が入5ない場含がありまず。 
※必ず、床面の硬い安定した場所でお使い下さい。 


A ち 


•乳幼巧など、予測を険を理解でさない人の単 
独使用は大変危険でず。やむを得ず離れる時 
は電源を切り、電源プラグをコンセントか！5 
巧いて下さい。 

•就寝中は使巧しないで下さい。 

乂災の原因になりまず。 




70 cm む上 


55参考まで 


面倒 OFF スイツチにごいて 


しくみと働き 

本機は誤って倒してしまった場合に電源び自 
動で切れるよラを全装置を搭載しています。 
本体底の突起物び本体の傾さ等により、押し 
出ている時は通電をしません。 

勘こ、安定した床に置くと突魁她冲に押され、 
スイッチび ON になり通電をするため、ご使用 
になれます。 

毛足の長いカーぺットの上やこのスイッチを 
テープでとめるなどは絶対にしないでください。 
正常にま全装置び働をません。 


転倒 OFF スイッチ 
















































ご使用方法 


マイナスイオンランプ 電源ランプ 



ンプ動た I 


点な 

5時間自愛 ioff 

し/ち诚■ホ; wilwa ル flii 

電源 ON (運輯中）を示します。 

点滅 

5脚 MWFF 

ミ肖し忘れ防止概能び働いで 
います(下段説明を参照） 


[)3 知らせ〕 

※電源を入れてか日3〜已分後に 
発熱体は徐々にホくなります。 
《8 iU 下で使用時は、発熱体は 
ほとんどホくなりません。 


電源プラヴを家庭用〕ンじント （100V) に確実に差し込んで下さし、。 
本体の「電源•能で調節つまみ」を回すと、運転を開始します。 


©ION 7イナスイオン 


■運転中はマイナスイオンび発生します。 

(発を中はマイナスイオン発生ランフび点なします。入/切は選べません） 


お巧5だ 


I運転中にわずかなオゾン臭や放電音びすることび 
Iありますが、異常ではあ0ません。 


マイてスイオンとは、工場や化学合成物質から発生し、めまいや頭痛などの原因 
と言わむるプラスイオンと異な D 、 滝のそばや森林の中のようなすびすびしい 
空気にをく含まれ、 U フレッシュなどの効果びあると言亿れています。 


源の入/切 


1□の 


■r 電源•能力調節つまみ」を1 
目盛り内に合わせます。 

停止する場合は OFF に合わせます。 

(10 が暖かさ最大の目まです） 

※運転した日 r 自動 OFF ランスび赤色に点打します。 
※運転したら r マイナスイオンランスび青色に点なします。 


切りちれ防止 

(已時間自動 OFF 機能） 


■連続運転で已時間経過ずると自動で電源び切れます。 


切り忘れ防止、安全面を考慮して己時間連続して使用し続けると、 
自動で電源び切れて「自動 OFF ランスび点滅します。 


(!) 電源乂 


^再度ご使巧(こなるとき . 電源つまみを 「 OF 鬥じしでから、暖房能力を調節しで下さい。 


©OFF オフタイマー 


■つまみを一度最大18日分まで回してか！5 
お好みの時間に合わせてください。 

設定時間後に自動で電源び切れます。 

※そのまま時間設定すると、正確な時間びセツトでさない場合 
がありますのでごを意下さい。 

「OFF」 で運転が切れますび、長時間使用しないとさは、電源 
つまみを OFF にして < ださい。 


首振りの入/切 


■首振りボタンを押ずと、自動首振り 
の入/切び選べまず。 


首振りボタン 


入 


切 












































































お手入れ 


末をくお使い頂くためにシーズン終了時には必ずおま入れを巧って下さい。 
おま入れ1時間前に運起を停止しで電源プラヴを巧き、ままのため熱び巧分に 
ちめでからおま入れを巧っで下さい。 



シーズ管は電源切を、をめるまで時間び掛かりますので、 
十分をめたことを確認してか6お手入れしてくだをい。 


接角虫禁止サクドの恐れ友0 ■使用直後にガードやその周辺を輔れないでください。 


スポークがードのはすし方 


ネジを©ドライバーではずしまず。 
スポークガードを かし持ち上げ、下方部を 
手前に引さ出してから上ち部を引さ抜くと 
簡単に取り外すことびでさます。 

取付は上ちか5先に入れて取りつけます。 


取りはずしち 


2本突起しているちび上面 


スポークガード 



① (+) ドライバーでネジをはずす 
③ガード下部を手前に引く 
⑤下に引き抜さます 


①突超2本を上部の巧 (2 力所)に差し込む 
⑤ガード下部を反射板の方に巧し込み 
⑤取りはずしたネジ (2 ヶ抓を締める 


反射おのお手入れ 


発熱化は巧かないでください。 

反射板にホコ U びつくと発熱効果が弱くなったりすることがあります。 
柔5かい巧などできれいに拭き取ってください。 

※注意 

スポークガード-反射板を巧などで拭く際、無理な力を加えると 
変あする恐れがあります。ご注意ください。 

発熱体は}式かないでください。故障の原因になりまず。 



発熱体 
(シーズ管） 






























































































































































お手入れのごづを 


本体のお手入れ 


汚れがついたときは、柔5かい巧でか5ぶきしてください。 
中性洗剤を姑るま磊で薄めたをのを、巧につけよく絞ってか 
らふくと汚れがよく落ちます。ベンジンやシンナーは本体を 
変質-変色させるので使わないでください。 


f - 

つ 

シンナー 

負 

因 

シンナ-、ベンジン、アル]-ル、 

心 


0 

因 

アルカリ洗剤、みがを粉は使用しない。1 



※化学ぞラさんをお使いの際は、化学ぞラさんのを意書に従って下さい。 


収納•保管 


長期巧使用しないとを 


1 . 本体のお手入れをする 

2. 付属品を確かめて、本体をポリ袋に入れる。 

3. お買上げ時の箱等に入れて保管する。 


接触禁止 


シーズ管は電源切を、巧めるまで時間び掛か日ますので、 
十分をめたことを確認してか6お手入れしてくださし、。 


サクドの恐れち 0 ■使用直後にガードやその周辺を触れないでください。 


【本体の保管】 


お手入れ後、長期間ご使用にな5ない時は、製品を完全に 
乾燥させた後、スポークガードなどを取り付け、ポリ袋、 
箱などに入れて、直射日光の当た5ない、湿気の少ないと 
ころに保管して下さし、。 

ご使用の際は、電源コードの傷、ヒーターの断線、安全ス 
イツチの作動の可否を確かめて下さい。 


【ご注意1 ••••••••••••••••• 

•保管する際、箱の上に重たい物や荷物を乗せないで下さい。 
(本体び破損したり変形する原因になります。） 


と_章に保管 して長持ち./ 






































K 障かな？と思った S 

使巧ち法を間違えたり誤ると、巧のような症状が起こり、故障と思われることがあります。 
お買い上げの販売店または、当なにご相談になる前に、下記の表でチェックしでください。 


症状 

原因 

処置-確認 

電源がつかない 

熱び出ない 

安全装置の転倒日 FF スイッチが 
作動している。 

本体が傾いていないか確かめる。 

正しく本機を使用ずる。 

み贾-已ぺ—ジを参照 

已時間自動 OFF 機能び作動。 

自動 OFF ランプび点滅している 

一度「切」に入れてから、再度電源を 
入れてみて下さい。 

U セツトされて通電します。 

オフタイマーげ「日 FF 」 の 
位置になっている 

「連続」の位置に合わせる。 

シーズ管の寿命が切れている 

当社へご連絡下さい。 


症状 

原因 

処置 • 確認 

発熱状態び悪い 

ご使用されている電圧が低く 
なっている 

専門の電気工事店にご相談下さい。 

反射板び巧れている 

スポークガードをはずして、柔らかい 
巧などでミちれをがき取って下さい。 


症状 

原因 

化置 • 確認 

変な臭いびする 

燃えてる臭いびする 
煙りび出る 

初故て使用する際は、発熱体 
に電気が通電する現象です。 

問題ありません。発熱後はな<なり 
まず。何度かご使用の後にこの現象 
がおきる様でしたら、当社へご連絡 
下さい。 



仕様 



本 

体サイ 

ズ 

約 30001 1) X 300( 奥行) X 73 曰(高さ) mm 

本 

体 

重 

量 

約 3.日 kg 

定格電圧/定格周波数 

AC 100 V 曰 0/ 巨 OHz 共用 

消 

費 

電 

力 

1000 W (約 1 〇〜 100% 可変） 

電 

源コー 

ド' 

約 1 .8 m 

夕 

ィマ 

-時 

間 

最大 180 分まで 

安 

全 

装 

置 

サーモスタット、 乾倒 OFF スイッチ、 已時間自動 日 FF 機能 

が 



質 

•本体: ABS 樹脂♦反射板:アル=•スポーク：スチール 

7 

イナスイオ 

ン 

約1 0.000 個勒 上/ CC くメーカー測定値> 


※仕様は製品改良のため、予告なく変更することびあります。 






































ア フターヴー ビスについて 


1. 保証書 

この取扱説明書しは保証書か付し\ています。 

保証書はお買上げの販売店で「販売店名 I お買上げ日」等の記入をご確認のラえ、内容をよくお読 
みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。 

2. 修理を依頼される時 

* イ呆証期間中は 

商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。 

な証書の記載内容により無料修理致します。 

* な証期間が過ぎている時は 
お買上げの販売店にご相談ください。 

xf 呆証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修 S 
を保証することはできませんのでごを意ください。 

3. 補修用性能部品の保ち期間 

この製品の巧修用性能部品の保有期間は製造な切後6年間です。巧修巧性能部品とは、その製品 
の機能を維持するために必要な部品です。 

4. アフターサービスについてご不日月の場合 

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か弊社にお問い合せください。 



修理•ご巧談•お Ba い合せ巧 


ご連絡していたださたい内容 


•品名•型番 

♦お買上げ日 ♦故障の状況 できるだけ具体のに 



※携帯電話- PHS か S もご利巧できます。 


製品のお問い合せ 
アフターサービス 等 


ほ0120-350352 

フリーコール 


営業時間：评日)月曜日〜金曜日 f ^ iul 0：00~ l 1：30 

※祝祭日を除く 、午後1:〇日〜日：日0 

お願い 


一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。 
ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がござい 
ます。その他の責は一切、お受けすることができませんのであらかじめご了承くださし、。 



廃棄にごいて 


廃棄処分をされる場合は、お住まし^のを自治体の定めた 
指示に従い、処分してください。 

地球環境保護のため、不法投棄は絶巧にしなし^で下さい。 






















